


ぉ咒曲が巡ち 


■化で■、，巧 




対流(上昇)熱を利用した熱伝導 




輯射熱で熱伝導 


I ブラウンメタリック 

I JAN : 4963027 409149 


+Specifications 


強弱切換 

転倒 OFF スイッチ 


MIGA PANEL HEATER 

APH-204 

(マイカ）パネルヒーター 


■ サイズ： W 巨 00XD220XH 已曰 0(mm) 

■ 重量：約 4.6k 邑 
■ 電源： AC100V 已 0/60HZ 
■ 消費電力：1200 W 
■電源コード長さ：約 1.8m 
■ 材質： ABS 測旨、 PC 樹脂、スチール 
• 強弱切換：1 200W/600W 
• 転倒オフスイッチ（傾斜感知式） 

■ 一時間あたりの電気代目を 
約26.4円 〈lkw/h=22 円で算出〉 

■捆包 

イ固装箱サイズ： W 日 70XD] 己 0XH 巨 40(mm) 
が箱入数： 2台 

夕+箱す困包ヴイズ： \/V680xD320xH 已已已 (mm) 


關 

SIMPLE 操作 

静音•薄型 
クリーンな 
暖房機。 


自然巧流熱•輯射熱で暖かい、 
薄型マイカ パネルヒーター 















































